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Kje je kaj? 



V tabeli je kratek povzetek vsebine dokumentov in prirocnikov, ki ste jih 
dobili z racunalnikom. Ti dokumenti so na voljo tudi na spletni strani 
http://www.hp.com/ support. 



Kje je kaj? 


Prirocnik 


Kazalo 


Hitra namestitev 


Vsebuje informacije, potrebne za prikljucevanje 
racunalnika in dodatnih zunanjih naprav. 


Uvod 


Vsebuje informacije, potrebne za namestitev 
tovarnisko vnaprej nalozene programske opreme. 
Vsebuje tudi osnovne nasvete za odpravljanje 
tezav pri prvi namestitvi in zagonu. 


Referencni prirocnik za strojno 
opremo 


Vsebuje osnovne informacije za nadgradnjo 
te serije racunalnikov. 


Prirocnik za program 
Computer Setup (Fl 0) 


V njem najdete navodila za uporabo programa 
Computer Setup, ki omogoca spreminjanje 
konfiguracije in privzetih nastavitev racunalnika pri 
namestitvi nove strojne opreme ali vzdrzevanju. 


Prirocnik za upravljanje 
namizja 


Vsebuje definicije in navodila za uporabo 
varnostnih funkcij ter funkcij za inteligentno 
upravljanje, ki so vnaprej namescene v izbranih 
modelih. 


Prirocnik za HP ProtectTools 
Embedded Security 
(le nekateri modeli) 


Vsebuje navodila za uporabo programske 
opreme, ki omogoca konfiguriranje nastavitev 
za varnostno integrirano vezje HP ProtectTools 
Embedded Security. 


Prirocnik za HP ProtectTools 
Security Manager (le nekateri 
modeli) 


Vsebuje navodila za nastavitve in uporabo 
programske opreme za upravljanje varnosti 
HP ProtectTools Security Manager. 



Kje je kaj? (se nadaljuje) 



Prirocnik 



Kazalo 



Prirocnik za omrezno in 
internetno komunikacijo 



Vsebuje definici je in navodila za uporabo funkcij 
omreznih kartic, ki so tovarnisko namescene 
v izbranih modelih namiznih racunalnikov. 



Prirocnik za odpravljanje tezav Vsebuje nasvete in resitve za odpravljanje tezav 

s to serijo racunalnikov ter scenarije za morebitne 
tezave s strojno in programsko opremo. 



Varnostne in upravne 
informacije 



Vsebuje varnostne in upravne informacije, 
ki so skladne z ameriskimi, kanadskimi 
in mednarodnimi predpisi. 



Garancija* Vsebuje pogoje in dolodla jamstva za racunalnik 

ter informacije o obdobju jamstva in vrstah 
garancijskih storitev, do katerih ste upraviceni. 

*Ta dokument je na voljo le v tiskani obliki in spletu, ne boste pa ga nasli na CD-ju 
Documentation and Diagnostics. 
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